

を 


バ 汽房巧転中に \ 
湿度を下げれ、と古 
I にど％ I 


湿度を下げる。 


通苗のを房運乾より 
湿気ををく取り除きまず。 

•温度と湿度を下げます。 

•除湿ち房運転中に温度を優先的に下げたい 
場合は、ぶ房運転をおずずめしまず。 


設定蕴魔設定しつど 


: Iff Cfl 

_ !■：. uy % 

巧 & & 左巧巧巧胜巧巧猫猫猫： 

隐&脅房 


除湿ぶ房運転になります。 


■温度を変えたいとき 

へ 

湿度でを}甲す。 

V 

■湿度を変えたいとき 

へ 

しっと96を巧す。 

V 




除湿ホ房 


温度 

18で〜32での範囲で設定できます。 
(おすすめ設定温度は26で〜28でです。） 

湿度 

湿度を 
下げると 
除ミ是:ち厉 

除湿自動切換 
「入」のとき 

連続 • 50 • 55 • 
60% • 切か5 
選べます。 


運転に 


切にずると冷房運転に 


なります。 


なります。 


除湿 

標準一3で〜標準※ 


連続 • 5日 • 55 • 60%から 
選べまず。 


参除湿運乾のとき 

※標準……除湿運転開始時の室内温度です。 

お巧みじろわせて上記範囲で微調節できます。 
連続……湿度の制御を行わず、除湿を続けます。 


隙湿運癖について 

参室内温度18でじ(上、屋外温度10でじ1上の場合、室内 
温度の低下を抑えながら湿気を取り除きまず。 

•除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がること 
があり、またニオイが発生ずる場合があります。 

参室内温度18で未満では、暖房運転にて室内温度を上昇 
させる場合があリます。 

参匡う卜温度10で未満では、ぶ房と暖房を適切に制御し 
て除湿運転を巧いまず。また、除湿自動切換「人」のと 
きは、適切に換気を制御し、外気を巧リ込んで室内の 
湿度を下げまず。（給気除湿） 

•除湿運転時は風量を一定に保ちます。 

P 余湿為房違黯について 

•湿度を下げるために、室内温度より少し化めの温度 
設定をおずすめします。 

•除湿ぶ房運転では、除湿運転に比べの化し温度は下が 
り、ぶ風が化ることがありまず。 

•除湿ぶ房運転では、湿度を下げるためじ、冷房運転に 
比べ風量を弱くした運転になります。 


•下記のとき、ナビ表示 r 入」の場合はリモコン 
でお得な運転をお巧6せします。 i 化 MM 
-ぶ房-除湿ぶ房運転の開始時 
• ぶ房-除湿)ち房運転中に温度を変更したとき 

•風量設定が「自動」のとき、ぶ房•除湿運転を開始し 
てもずぐに風が化ません。（室内ユニットにこもった 
ニオイが,中,るのを抑ミるため 。^ UsWBkMl 

•お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定 
ミ显度にならない場合があリます。 

•除湿自動切換「入」のときは、除湿-除湿ぶ房運転時に 
除湿運転と除湿ち房違転を自動で切り換えて、お部屋 
を適切な温度-湿度に保つ機能が働きます。 


誦 


基本の使いかた 
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〈ふたを閉じる〉 



■ を 



r 暖房 ) を巧す。 

♦本体の運転ランプが点灯しまず。 



fifff B 

iJ«w«» mSm 

隱 pi 

頸 M 


M i 


加湿 ユニット でが気の水分を 
取り込みます。 

給水ずる必要びないため、清潔な 
うるおいのある空気をお届けしまず。 


加湿1を巧す。 


参本体の運転ランプが点のします。 



■風量-風向を変えたいとき 


►22—25 ぺ-ジ 


■停止したいとき 
I 運鼠/停止 ] を押す。 

参本体の運転ランプが消灯しまず。 

•巧回 yii ： iiii ： J を押ずと前回と同じ内容で運転します。 

(リモコンの電池を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。) 








































p 

I 加湿しなび 5 お部屋を暖めまず。 

•温度と湿度を上げまず。 


加湿暖房違転になります。 



看ぶ着盛 

.細， 

刪醒是 
lUlilS 


■温度を変えたいとき 
を押す。 


湿度で 


■湿度を変えたいとき 
を押す。 



暖房 

如湿暖房 

加湿 

温度 I 

14で〜30での範囲で設定できます。 

(おずずめ設定温度は2日で〜22ででず。） 

温度を変えると加通請？:靈黃，こ 
なります。 

湿度 

湿度を上げると 
加湿暖房達転じ 
なります。 

切 • 40 • 45 • 50% • 連続 
から選べまず。 

切にすると暖房違乾に 
なります。 

40 • 45 - 50% • 連続から 
選べます。 


にど％ 


連続……湿度の制御を行わず、加湿を続けます。 


嫣房運範について 

参屋外温度が下がり、お部屋が暖まリ不足の場合は他の 
暖房器具の併用をおすすめします。 

参屋外温度が低いときに暖房運転ずると、室外熱交換器 
に霜ががき暖房能力がほ下します。このよラなとき、 
霜耳リリ運転のため、暖房運転が停止し、風も止まリます。 
この霜取り運転 （ 3〜10分間）が終わると再び暖房運転 
を開始します。 

霞巧りにより落け化した水が室外ユニットの下に流れ 
化したり、湯気が白い煙のように見えることがあり 
ますが、異常ではありません。 

施窥運黯について 

• お部屋の湿度だけを調節できます。 

•室内温度が低くなると弱暖房ずることがあります。 

•風量を強くずると加湿量も増えますが、加湿ずる音が 
やや大きく闇こえることがあります。 


如湿暖罵運難について 

•暖房運転じよってお部屋の温度が上昇ずるとき、一時 
的にお部屋の湿度が下がることがあります。 

•運転中は、加湿ユニットが動作ずるため室内の違転音 
はやや大き <なります。 




参下記のとき、ナビ表示 r 入」の場合はリモコン 
でお得な運転をおな]6せします。 •化 
-暖房-力日湿暖房運転の開始時 
• 暖房-力日湿暖房運転中に温度を変更したとき 

■加湿暖房-加湿運乾について 

•屋かの空気から吸収した水分を室内に巧り込んで 
加湿するため、給水する必要はありません。 

♦加湿ホースから屋外の音が響いたり、ニオイを吸い 
込んだりすることがあリます。 

参お部屋の条件、在室人数、屋外温度•湿度によって 
は、設定湿度にな6ない場台があります。 


誦 


♦ 


►39 ぺージ 


►47 ぺージ 


基本の使いかた 
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快適エコ運拓 



( 

圍5 r ^、、—- …、輪 者•+ 

瞧も豕 [£^ F It 

^i #i l ii !iii 麵 — 獅 ^^^ 


ボタンーつで、温度、湿度、気流の 
3つの要素を組み合わせて、快適性と 
エコを両立する自動運転を行います。 


快適エコ ] を巧す。 


参本体の運転ランプが点灯しまず。 

参下記の順で切り換わります。 

广•-快適エコ自動-►もっとエコ自動’ 


_変更前の 

運乾モード 

_ ) 


>室巧-屋外温度に応じて、自動でじ(下の運転 
モードを違択します。 


wm §i . .曲醉 

遥ミ i 鹽設載....つど 
蕴 

標準 


tl 滴 rfi 動 

I お 111 謂 S^AassaJ Cj Jp 



運赴モート 



力□湿暖房 



快適エコ自動運お時 

除湿 

エアコンが選択した運転内容は、 


:::た:::が:み:::::::::::::::::::::::::が:::::::::::::::::::::::ろ::::::::::::::::::::::::片 

除湿冷房 



J 顯隱:で確認できまず。 fzri^sa 


もっとエコ自動運起時 

暖房 



ぶ房 




■風量-風向を変えたいとき 


► 22—25 ぺ-ジ 


■温度を変えたいとき ■湿度を変えたいとき 


快適エコ運転とは 

1央適エコ運転を巧ラと、最適な温度•湿度•気流 
制御を巧い、自動的に夏はむ地よい風で体感温度 
を下げ、をは加湿で体感温度を上げることで、 
1央適性と省エネを両立させることができます。 
そのため設を温度を夏は約2で上げることができ、 
をは約3で下げることができます。 

もっとエコ運捉とは 

政商お奨&のち房28で、提房20で-気流制御の 
運商を巧います。 

<比較桑件(消費電力量は能力により異なります。)〉 
S 40 MTRXP (加湿ホース長4 m ) において，'快適 
エコ違転〔（暖房)22で/50%(巧房)28で / 50 % 
(風エリア紹除時）の場合。1,024 kWh ], もっと 
エコ運転〔（01房)20で（ち房）28で/50% ( 風 
エリア锅除時)の場合。 770 kWh ] とち暖房運転 
[(暖房）25で設定(冷房)26で設を。1.336 kWh ] 
を日本工業規格(」に C 9612)、 日本電気工業規格 
(JEM 1426) に準拠して比較。 

<環境条件> 

集合住宅（鉄筋）洋室，南向き中間階，換気◎数 
0.已回州，天井高さ 2.4 m / 部屋容積日 5.4( m 3 ) 
相当。 

• JIS じ基づき算化された期圍消費電力量とは 
異なります。 

※省エネルギー' 省資源対策推進会議省庁連給 
会謹での決定事項より_ 


温度でを巧す。 


しつど％を巧す。 



1央適エコ 

旧 I 

快適エコ自動 

適湿一 5で〜適温〜適温+己で 

度 

もっとエコ自動 

漏度設定できません。 

湿 

'陕適エコ自動 

高め.標準-ほめから選べまず。 

度 

もっとエコ自動 

湿度設定できません。 


適温…室内-屋外温度か6ま定 
した温度 

標準…遅転モード、設定温度 
からまをした湿度 
高め'..標準より5グ〇高めの湿度 
低め' • •標準よリ5 %なめの湿度 


快適エコ運乾の温度*湿度設定例 


(表示例) 



標準より5%高めの湿度を設定したとき 
(快適エコ自動運転時のみ） 

適温より3で高めの温度を設定したとき 
(中夹適エコ自動運転時のみ） 


■停止したいとき 
I 運転/停止 ] を押す。 

参本体の運転ランプが消灯しまず。 

•巧回 Miiiil を押ずと前回と同じ内容で運転します。 

(リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。) 


















































































































































環境にやさしい^環境にやさしい 
王アコン運範 FT 商品開発 


エコ達転ボイントよ也玲環境 
がたまる m 保を港動 


ろ 


1 1おがらせ I を巧す。 


# 1お知 b で J を J 甲 g 。 10ポイントの 

_ 冬 達が表ちが 

エコ運転ポイントは情報表示の 出ます 

:;;最後に表示されます。 

2 エコ運乾ポイント表示中にてコ運琴の 
もぅ一度〔 燕紘慶超; 〕を押す。達禮戸、' 

3 し ▼ J を巧す。 

申&みには①コード No .、 ②機 1袖 ll-llk 

種を、③製造番号が必要でず。 - - 

(②、⑤は室内ュニットの下側① -0000005 

に記載されていまず。） 


ルームエアコン 室内ユニット I 啤ぉ I 
- 機種をみ >!< が >i< ホホみホ—ホ 


省エネ家電の購入を促進ずる政府のエコポイント 
制度とは異なるものでず。 

《2地球環境保全活動への参加お申し込みは1度だけ 
行うことができます。 



次のち法でお申し込みください。 

(201 4年3月末日まで） 

期間や1◎だけお申し泣みいただくことができ 
よ 9 〇 

A ダイキンのホームぺージから申し込んで 
ください。 

http://www.daikinaircon.com/eco/ 

B お客様ご相談窓□にお電話ください。 

顯01 20-88-1 081 (を国共通フリーダイヤル） 
FAX でのち下。 1 合： b せは 0120-07-0881 (fax 専用フ u- ダイヤル） 


快適エコ運おについて 

参快適エコ運転は、室内-屋外温度に応じて、自動で 
運転モード、設定温度、湿度を選びます。 

また、運転開始時に風エリア、および上下風向を設定 
していないときは、自動で上下の気流設定を選びます。 

ぐ陕適エコ自動運輯> 

快適性と省エネ性を両立させた制御を行いまず。 

<もっとエコ自動運お> 

快適エコ自動運転よりも省エネ性を優先させた室内 
温度の制御を行います。湿度制御は行いません。 

参お好みに合わないときはダイレクト運転ボタンで運転 
モードを変えてください。仙 。 Msa 


>エアコンが選択した設定温度-湿度、運転モードは 
t - iiiiJ で確認できます 。 IHiCaii 

>風量設定が r 自動」のとき、除湿-除湿ぶ房-ち房運転を 
開始ずると、ずぐに風が化ません。〔室内ユニットに 
こもったニオイが化るのを巧えるため。） 


エコ運乾ポイントについて※11 rs 


M 


環境にやさしい運転を巧うと {// 

エコ運拉ポイントがたまります。 • ••… •• 

(ポイントはリモコンに表示されます 。）! / I ■: 
10ポイントためてお申し込みいただくと、， 

ダイキンエ業(株)で地球環境保をに 

貢献する活動(植樹など)を巧います。 .□□ 

I ロロ 

1 ロロ 
i ロロ 


法：3!3邸が r 

1 


至:3好班け了 

0 


10ボイントの 

胃^ 

，，…。™ . 

— ► 

乙 枠 

■…户 

達な表示が 




化ます 


•エコ運覇ポイントはめやすとして T 曰平巧7時間運聽を 
巧うと、1〜2巧で10ポイントになります。（使巧状況 
によって異なります。） 

•10 ポイントを達成すると、また1ポイントから繰り返し 
スタートすることができます。※2 
•たまったエコ違覇ポイントは、 falfej でお認できます。 

0ポイントのときは泰をされません 。 ifckBMi 
(リモコンの電池をを換してもリセツトされません。） 



► 22 23 . 43 ぺージ 


r 環獄こ^ 
^やさしい A 


10ポイントたまったとき 


環境にやさしい運転とは… 

'陕適エコ自動運転、もっとエコ自動運転 
ぶ厉’除湿ぶ居運転で設定温度上 
暖房-加湿暖房運転で設定温度22でじ(下 



碁本の使いかた 


m 












お部屋の空気ををれいにずる 


スト U ■ 巧!惑き觀 




ストリーマランプ 


章お; おおおがお 苦真卓 がおを詞 をさ;:お€^;; な^ 由を : j 

隱麵 111 讓議讓 11 .;;； ijji ;. 11111 


議 1 


ストリーマ放電の分解力でウイルスや 
イヤなニオイを抑え、お部屋の空気を 
されいにします。 

■空調運乾と同時にストリーマ 
空気清ミき運転を巧ろとき 

運おやに I 空気清を j を巧す。 

づストリ-マ 

•リモコンにストリーママークが表示され、本体 
のストリーマランプち点好しまず。 

■ストリーマ空気清浄運おを 
単独で巧うとき 

停止やじ巨 ii 引を押す。 

づストリ-マ 

♦本体のストリーマランプが点财します。 


ストリーマ 
マー ク 


!^賤刻欺30 


設定證度誰定しつど 
遮端 

擺攀 


攘證巧自動 


隱11<«劍巧••ぶ] 


sssLs A 皆 


を端巧農 

Ml ： 


■風量-風向を変えたいとき 
■温度を変えたいとき 


► 22 〜25ぺ-ジ 


► 14—1 7ぺージ 


•ストリーマ空気清ミき運転を単独で巧っているときは、温度-湿度は 
変えられません。 

■停止したいとき 
運乾/停止 ] を巧す。 

参本体の運転ランプが消のしまず。 

•ホ回 I . Ji 転/停点 J を押ずと前◎と同じ内容で運転しまず。 

〔リモコンの電池を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。） 

■ストリーマを解除したいとき 

再度 I を自;胃を1 を巧す。 

づストリ-マ 

♦空調運転と同時にストリーマ空気清ミ争運転を巧っているときは、もと 
の違転内容に戻りまず。 

参単独でストリーマ空気清ミき運転を行っているときは、ストリーマ放電 
のなし^空気清ミき運転になりまず。 


ストリーマ空麵浄麵こついて 


参スト|1_マ放電のエネルギ_と化触媒参ストリーマ放電とは酸化力の強い高速電子を室内ユニット巧に発生させ、 

I 蠢気 fi 記諸が、為眶識説^抵駿る n ご!ずので安全で ず。） 



•連続に4時 聞） 換気運転中で、 空調達 転参ストリーマ放電の「シュー」という音がしますが、異常ではありません。 
していないときは、ストリーマ空気清ミき♦ストリーマ放電(こより微量のオゾンが発生するため、唤化□からニオイ 
運転できません。 がずることがありまずが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 
























美肌厥面運拓 


BH MWSSt 夕 SSI 'MMPi siB** 

実 DU 呆湿淫拓 



に； L -/ ミ夫を 



羹眺保湿選範について 

♦美肌保湿を房、美肌保湿暖房から選べます。 

參ぶ房-除湿ぶ房-暖房-地湿暖房運転 
より湿度が高めになる運転を巧います。 

参湿度は変え 6 れません。 

♦風向の初期設定は風エリア(全エリア設 
定）でずが、美肌保湿運転前に風エリア 
を設定していると、そのときの風エリア 
設定じなりまず。 

♦美肌保湿ぶ房運転のとき、運転を開始 
してもすぐに風が化ません。（室内 
ユニットにこもったニオイが化るのを 
抑えるため。） ■化 BSM 

參美肌保湿運転を取り消したとき、美肌 
保湿運転時の風向設定で運転を続けまず。 

拳運転音はやや大きくなります。 


I 風量を変えたいとき 

•風量は自動(こなり、変え 6 れません。 


■風向を変えたいとき か>化 

■温度を変えたいとき LlfcBIrMa 

■停止したいとき 
違転/停止 〕を巧す。 

参本体の運転ランプが消のしまず。 

•次回 陪屬議 iBBI を巧すと前回と同じ内容で運転しまず。 

〔リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。） 

参お好みに合わないときはダイレクト運転ボタンで達転モードを変え 

てください 。 i 化。 hflaa 


誦 


美肌保湿ぶ房の場含 


湿度を局めに保って、お肌にやさし 
お肌の乾燥び気になる場合におすす 

一 _ 

を巧す。 
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BJili 化—お胃巧 を選がし、 
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お肌やでしし > 連拓巧する 






























風を調節ずる 


風量調節, 鬧着調脯 


風向調節 


I I 

圍誦觀酵 I 
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を巧す。 

J 


最初(こ現在設定を表示し、押すごとに風量表示が切り換わります。 


運起モード 

か適 エコ 自動_ 
もっと エコ 自動 
除湿 

除湿ぶ居 
美肌保湿ち房 
美肌保湿暖房 

冷房 _ 

暖房 

加湿暖房 
如湿 

空気這ミ争 
換気 


風至己。化 


自動-しずか※ 


1から5まで 
(5 段階設定） 

弱-►強 


※快適王コ自動-もっと 
エコ自動のとき、エア 
コンが選んだ気流設定 
で運面していると、 
風向制御を優先して 
風量を少し高めに設定 
するため、風量設定を 
「しずか」に変更しても 
風量ザほ下しない場合 
があリます。 


風巧諷節 


■上下の風向を変えたいとき 

運乾中に 上下風向|を}甲"5'。 

フラップが上下に動きまず。 

参もう一度 [ :ょ誦蜂 ] を押すと固定されまず。 

■左ちの風向を変えたいとき 
運乾中に 巨ち風向] を巧す。 

ルーバーが左ちじ動き、左ちのサイドフラップが 
開さます。 

♦もろ~度 (1 蘇!商, I を巧すと固定され、ルーバーの 
停止位置により左ちのサイドフラップが閉じます。 

23ページの「左ちの風向調節とサイドフラップ 
について」をご参照ください。 

■上下左ち気流にしたいとき 

お部屋の空気を上下-左ちに循環させ、 

温度ムラを少なくしまず。 

運乾中に上下風向と左ち風向を設定する。 

フラップとルーバーが交互に動き、左ちのサイド 
フラップが開きまず。 

参取リ 消したいとき 
IJiij または ( pi |) を巧す。 


团 


111 n 

國 


臟 


































